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Hierbij ontvang je jouw eindnota, Op de volgende paginal vind je een specificatie van de op deze pagina genoemde bedragen. 


Totaaloverzlcht bedragfindi. btw} 

Variable leverings kosten elektrlciteit normaaltarief € 135,07 

Variabele leveringskosten elektrlciteit daltarief € 65,09 

Energiebelasting € 443,40 

Opslag duurzame energie € 55,96 

Totaal variabele kosten elektrlciteit € 699,52 

Vaste leveringskosten elektrlciteit € 31,67 

Vermindering energiebelasting € -325,26 

Netbeheerkosten € 200,90 

Totaal vaste kosten elektrlciteit € -92,69 

Variabele leveringskosten gas € 228,97 

Provincietoeslag €0,00 

Energiebelasting €271,27 

Opslag duiurzame energie € 27,89 

Totaal varia bele kosten gas € 528,13 


Vaste leveringskosten gas € 17,95 

Netbeheer kosten € 132,53 

Totaal vaste kosten gas € 150,48 

Totaal gas en elektridtelt € 1.285,44 

Af: in rekening gebrathte termijnbedragen € -3.894,00 


Door u te ontvangen € -2*608,56 
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400 

106GJS Amsterdam 
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